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PART III 
Education Department 


വിജ്ഞാപനം 


TENDER EXTENSION NOTICE 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 11/ 1607 / 2010 . 


2010 മാർച്ച് 15. 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2003 ഏപ്രിൽ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ മുട്ടം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 8013 0 6 58 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശീമതി സത്യ കലാ എം . നായർ എന്നിവർക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


| No . D2- 1965 /2008. 
NO . 02 - 196 

| 5th May 2010 . 
The tender for installing lightening arrester at 
Government Engineering College, Sreekrishnapuram which 
- was tendered on 4- 3- 2010 is extendable . 

- Tender No. - - 8/ 2009 - 10 . 

Description — Installation of Lightening Arrester in our 
Institution . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതിമുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


Earnest Money Deposit — 1 % of the amount quoted 
(only by mean of Demand Draft from a National Bank ). 
- Price of tender form : 

Original - Rs. 300 + 4 % KVAT . 

Duplicate — Rs. 150 + 4 % KVAT . 
Last date and time of issue of tenders — 3 -6 - 2010 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tenders 
3 - 6-2010 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
- 4- 6-2010 , 11 a. m . 


- 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ . 


25th 


MAY 2010 ] 


EDUCATION DEPARTMENT 


ശീകൃഷ് ണ പ രം ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ കെട്ടിട ങ്ങ ളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 4 - 3- 2010 - ലെ D2 -1965/08 -ാം നമ്പർ ദർഘാസ് 
പരസ്യം താഴെ പറയുംപ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 8 /2009 - 10. 
വിവരണം അഞ്ച് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്. 
നിരതദ്രവ്യം - ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
( ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ മാറാവുന്ന ഡാറ്റായി മാത്രം). 
ദർഘാസിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - രൂപ 300 + 4 % KVAT. 
- പകർപ്പ്- രൂപ 150 + 4 % KVAT. 
ദർഘാസുകൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 6 - 2010 , 2 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 6 - 2010 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
4 - 6 - 2010, 11 മണി. 


Government Engineering 
College, Sreekrishnapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


